• 仕様説明書 



SUZUKI 


鈴木自動車工業株式会社 


〒 432" i 


TEL (0534) 47- I HI ( 大代表） 


★ヘルメットをかぶりましよう 
★ 自賠責保険をお忘れな< 


品質改良のため本書の記黻事項とお買い求め頂いた現車 

> m - 关罟がふみ - y ^ n 注才ので 二 ' - f 承ください. 


3SM80 


9901 0 - 35308 (SET), 
99014-35308 G-! 




各部の取扱い 


〇イグ ニッシヨンスイッチ 胃〇 ステアリングロック ヘルメットロック 



い , ，，4 

[ONJ EnI •' 


■BP 



P 駐停車時、全てめ電気 
が作用しない 

抜ける 

イグニッシヨン、ウイ 

ンカ、ホーンなどが作 
用できる 

抜けない 

ON に加えてヘッド • 
テールランプが点玎す 

抜けない 



外れる' 




走行する時はステアダングロ，クを左へ廻 
してロックを外してください 
■キー は イ：グニッショ+ン、へ:ルメ ..ッ トロ. ソク 

などと共通です,紛失するとイ f 二'/ンヲ 
ン スイ .ソチ、，ヘルメ 'V トロ ク等也共； ニ セ 
V 卜交換（盗難防止のため L なければ なり 
ませんので注意してください： I 



• 右へ迥す とへ' しメ .’トロ，， ク が開く 
• 左へ廻すと ヘルメッ ト ロックが 閉じる 0 


卜の金具を掛けてください。（ヒモではは 
ずされます J 

籲 ピ」分 n 身の安全のため必ず济 / n しましょ 


〇 パイロットランプ 

JT" 



ONEUTRAL - ;： ゲ ニュートラ 

ェンジ : が人っていない’）の時 
に点燈します。 

❷ TURN OI し 作用 

させると点滅します。また、 
エン : A > オイルタンク内の才 
イル残量が不足ぎみになると 
点燈したままになります。 

❸ HIGH BEAM へ’ドランブの照射を I •.叫き 
にしている時に点燈します。 
•〔 CHARGE 〕." 1 

行中の;バッテリー充電状態を 
示します。走行中は消燈して 
いなけ : :ればなりません。（アイ 
ドリング時は点燈する。） 


〇 ガソリンの点検と補給 


\ 




フュー エル メーター 

piip ^ p 1 1 J 一*'"'~ — 


フュー エル メーター 指示 



FUiJL (満夕: 


EMPTY (ガフ、欠| 


. 

い。 


〇 フューエルコック 



予備） 



通常 


予 


俺 


直 M 


► この中:：こは負 1 王式ド i 動コ V クを採明してい 
ますのでエンジンがかかっている時はコ V 
クゲ開きエンジンが止まると閉じます c 
►走行 1 1 1 — 

—0. P R I にし、2〜3分待つとエンジン 
が止まっていても、ガソリンが流れますか^ 
ら、その後 RES に切り換えてエンジンを 
始動して く ださい。 


ご注意 

R I の 位萬は A 動コ. ''ク の機能を 果た 
しませんめで、このまま走行すると才一 
バーフローなどトラブルの原因となりま 

す。 

> R E S にした入最寄りのガソリンフ 
ドですぐガリン，を補給してください6 


〇 チョーク 



て: 


冷機時（引く） 


操作し、エン V ンを始動します。暖まって 
いる時は操作しないでください。 

•チョー クを操作した時はスロットルグリ， 
ブは全閉にし、チョークを操作しない時は、 
スロットルを少し廻してエンジンを始動し 
てください。 


チョークの過使用は つ 
ります; > 


’ ラグ湿りの取闽にな 


〇 エアークリーナーの 脱着スパークプラグ】 


〇 ミッションオイルの交換 ^ r o 整備手帳 


丨—: 

締め付けナット' :: 



FR 50 


FR 80 


FR 50 

參エ アークりーナー フイ ルタは 3,0001■走行 
每に掃除をし、6,000 km 走行毎に交換してく 
ださい。 

ます。 

FR 80 

5,000 km 走行毎に洗油等で洗浄してくださ 
い。洗浄後は、洗油を完全に取り除き、ス 
ズキ CCIS オイく.レ6 g ( 7 cc .) をむらなぐ全 
周に塗布してください。, 

► 


標準プラグ 


焼けるとき 
( 高速走行） 

くす、。るとさ 
(低速走行） 


「 BP - 4 H 

(50 系 1 
BP -6 HS 

(80 系: | 

W 14 FP 

(50 系) 
W 20 FP 

(80 系） 

BP -6 HS ， 
(50 系 も 
BP -7 H 

(80 系 

W 20 FP 

(50 系） 
W 22 FP 

(80 系） 

BP -4 H 

(80 系 養 

W 14 FP 

(80 系） 


，ス ，、--クフラグ:つ焼け具轉、： A 象条件や 
お客様の習慣、その他、積荷の M など使用 
条件によっ.て異なりまず | 焼け過ぎの時は 
ブラグ電極部が白く、くすぶり氕味の時は 

黒く湿りま::ず。 

尚、正常の時は茶褐色で焼け具合を見 
_て使用条件に合ったブラグを使用してくだ 
さい 0 


ドレンフラグ 

/ 


S も ' V .. 

すイルレべルヒス 

ミッシヨンオイルは、最初1力月目、その後 
6力月又は5,000 km 走行毎に交換してくださ 


交換は、 

參 

• スキ.ギヤー 

舂 ' 又れる。 

( FR 50： 500 cc 、 FR 80： 550 cc ) 

れば適量です： 

• さい。 




:繼: 


サービス エ具 r ' 


写真の位置に整備手帳を保管できます。 > 
保険証などと共に:走行中は常に携带してくだ 
さい。 

尚、洗車時などに水をかけない様に充分注意 
し、汚したりしない様大切に扱いましょう < 


品質改良のため本書の記載事項とお買 
との間に差異があることがありますの 


G チ I ンジペタルの操作 
1 二 


鳥 





トラル 



チェンジは3段口ータリー式です。 

•前を 1 回踏むと口一 . LOW 

2 回踏むとセカンド .(2 nd ) 

3回踏むとトップ .( TOP ) 

4 回踏むとニュートラル…… ( N ) 

• 


〇 ならし運卓云 


ならし運転期間…1,000 km 走行まで 


ならし運転: i # 晶 f ) 部品を TI いになじみ合う 
様にゆつ く リ運転きせることによって車の寿 I 
命を長く させ; るなめのものです。 

シリン ダー、ピストン、ミッション ギヤー、 
チェンな どェ ふ ジンや伝導装置の大部分の部 I 
品に影響しま#めで、ならし運転期間は絶対 I 
に無理•な運さけましょう。 


► 口一、 セ#ドでは、 エンジンの 冋転が 
h がりやすいので特に注意してくださぃン 
» 二—-一.争ルで : の不必要な空ふかしはエ 
ンジンこ#常に悪ぃ影響を与えます。 

丨 エンン/始動後、すぐ走り出すのはぃけ 
ません卡分に暖機運転をしてください。 


〇 エンジンオイルの補給 



スピードメ‘夕宵 IS にある TURN / OIL のハ。イロ 
ットランブが点燈したままになつたら、エン 
ジンオイル（スズキ CCIS オイル）を補給して 
ください。 

• 補給はレフトフ レームカバ •一を取り外して 
エンジンオイル注人口から注入します。 
•キャ/ ブは左へ趔すと外れます注人後は 
確実にキャップを締め付けてください。 


オイル切れのまま使用すると屯人なエンジ 
ントラブルの原因になります，充分に注意 
してください。 


〇 ハンドルスイッチの操作 


ゴ- 鼻. ■ 

\ 






❶ヂイ マー スイ ''.'チ 

へッ ド ランプの 切り 換え 
❷ス ーンボタン 
❸； 7 —ンシグナルスイッチ 
右 • 左折の時使用 
〇 7 、夕ーターボタン 
エンジンの 始動に使用 
(セル付車のみ） 






S : セーフティーランプが点、燈する 
へッドランプの焦点が近い 
ヘッドランプの焦点が遠い 


# すとホーンがなる 


L ：左捕!左へ曲がる時に使用） 
R : 右折(右へ曲がる時に使用） 


柙すとセ j レモーターが廻る 

(七ル付.中:のみ》' 


〇 スロー回転(アイドリング)の調整 





スロットルストップ 
\スクリュー 




_ J — 


* スクリュー.— - 

置から規定回転数をもどします。 


F R 

50 

1J4 回転もどし 

F R 

80 

1 %回転もどし 


> スロッ トルスクリ ューはエアー スクリ ュー 
を調整後にエンジンが静かに調子良く回転 
する様に調整します。 


右へ廻すと回転が早くなる。 
左へ廻すと回転が遲くなる。 


〇 工具の格納場所 

2 3 4 


整備手帳パ.ノグの中にサービスエ具が格納し 
てあります。点、検調辂に有効に利用して下さ 

い 0 

❶ スパナ 10 X 12 
❷ スパナ 14 X 17 

❸ ドライバー ㊉ e 
〇 ブラグレンチ 

❺ ドライ パ’ ー ハン ドノレ 


G 主要締付箇所一覧 

奉を運 転 する 場合には 必らず、中:両各部 
の 締付 U 合^を 点検して下さい。 

❶ コントフレーキカムレパーボルト （ 1 本） 

❷ 

❸ 

〇 ド#…クラをブナ'卜（左右） 

❸ 

❻ ニン ジ W マ ウン' ボルト （ 3 本） 

❼ /トナット （ 1个こ 

❽ 1 ヤーン 【ョ クアブソーバーナソト 

(左右 各 2 涧 ） 1 

❾ トド 
ラム シャフトナット （各 1 倜） 

❿… か カム レ バー- ./ : At 衷： 

❿ 卜ぃー トリ々 リンクボル： 

❿ ’ートレストボルト （ 1 本） 

❿ 前後スポーク 


9②③④⑤⑥ ⑦⑧⑨ 



⑫ 


Hi , 




( G 仕様） 





























































































ノヽ♦ックミラ¬ 


キ ッ クレノく一 


ミッシヨンオイル注人口 


マフラー 


フロントターンシグナルランプ- 


フロントブレーキレ/く一 


セーフティーランプ. 


レッグシールド 


リャ—ターンシグナルランプ • 


ブレーキペダル 


キャブレター調铬孔. 


( G 什様） 


ハンドルスイッチ （ RL ) 


フロントキヤリヤ 


( STD . G 丄仕様車） 


ターンシクナル 
_ ，ンフスイッチ 

―イクニフシ-…た？. 


IUU 1MIT 


— CZ 3 — T - 
—CD— V 一 


iiin I 

aim T 






•トラル 











-ス ピードメ •^夕 

メインスイッチ 
チョ ー ク 

- シート 

- フューエルメータ 

- へルメットロック 

リャーシヨックアブゾーノ< 

- リャーキャリャ 

- テー/レランブ 


- チュン 点検窓 

- チェンアジ T スタ 


サイドスタンド 
ーフートレスト 


チェンジべダル 














































































































































































































































































































FR 50 




FR 80 



項 


STD.G 

し 

GD 

STD-G 


し 

GD 

啾体寸法(長 X 幅 X 高） 

1，805 X 655 X 1， 005 mm 

< — 

軸 

間 

距 

離 

1， 180 mm 

< — 

敏 

低 

地 h 

离 

130 mm 

< — 

求 

[Aj 

歌 

M : 

76 kg . 

上一」 

79 kg 

79 kg 

- 

85 kg 

乗 

卓 

定 

U 

1 名 

2名 

燃 

料 

消赀 

料 

90 km / i (30 km / h ) 

67. 

5 km / ^ (50 km / h ) 

.制 

動停止距 

離 

3 

.0 m (20 km / h ) 


8. 

0 m (35 km / h ) 

登 

坂 

能 

.力 

tan 沒 

= 0.36(19 〇 50 , ) 

ton ^=0.23(12°60 , ) 

最 

小回転半 

径 

1.8 m 

, < — 

総 

排 

ノ A 

ril ： 

49 c.c 

79 cc : 

内 

径 

X 行 

n . 

41.0 X 37.8 mm 

49.0 X 42. Omm 



縮 

比 

7.0 

6.7 

最 

uh 

出 

力 

4.2 ps */5. 500 r . p.m 

6 .7 ps /6, 000 r . p.m 

U 

大 

ト ノレ 

ク 

0.62 kgm /4, OOOr . p.m 

0.811 <g m /5,500 r . p.m 

潤 

滑 

h 

式 

分離潤滑式 

< — 

，弁 


機 

構 

吸気：リード弁排気•掃気：ピストン弁 

< — 

始 

動 

n 

.式 

キック式 


ミ 併用式 

I キック式1 

1 一 

||,ぬ并用式1 

キ 

ャフレ ー 

夕] 

VM 14 SC 

VM 16 SC 

ク 

今'. 

ノチ舲 




トランスミッシヨ 

ン 

口 

ータリー 3段 

< — 

1 

次 

減速 

比 

3.380 

3.181 


変速比1 

速 

4.181 

3.666 



” 2 

速 

2.200 

2.111 



〃 3 

速 

1.450 

1.434 

2 

次 

減速 

比 

2.769 

2.357 

キ 

ヤ 

フ、 

夕 

63° 00 

< — 

卜 

レ 

— 

ル 

83 mm 

< — 

タイヤサイズ.（前} 

2.25-17—4 PR 

曹 < — 

タイヤサイズ（後） 

2.2517 -4 PR 

2.50-17-4 PR 

2.25-17-4 PR 

2. 

• 50—17— 6 PR 

前 


照 

燈 

25/25 W 81 c ぎ 

- 

番 

号 

燈•尾 

燈 

3 W 

< — 

5.2 W 

3 W 

< — 

5.2 W 

制 


動 

燈 

10 W 

< — 

18.4 W 

10 W 

< — 

18.4 W 

方 

向 

指示 

器 

8 W 

< — 

10 W 

8 W 

* <— 

10 W 

薄 


% 

燈 

5 W 

< — 

* 6 W 

5 W 

^ — 

6 W 

発 



機 

マグネトー 

< — 

セルダイナモ 

マグネトー 

< — 

セルダイナモ 

バ 

ッテリ形式 • 容 M 

6 V 4 AH 

< — 

12 V -7 AH 

6 V -4 AH 

< — 

12 V -7 AH 

燃 

料夕 

ンク衩 

m ： 

4.0' e . 


エンジン オイル 矜 V : 

1.2 ヒ 

< — 

ス 

バ ， —— 

クプラ 

グ 

BP 4 H ( NGK ) n W 14 FP ( ND ) 

BP 6 HS ( NGK )、 W 20 FP ( ND ) 

夕 

イャ摩耗限度 

0.8(1 .6 )mm 

< — 

ドライブチェンの張リ 

1.0—15 mm 

< — 


寸法.重量 性 能 



































































